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    Introducción


    De todos los jardines que he podido visitar para escribir esta obra, conservo una sensación, una impresión, en vez de una imagen: la sensación del agua, cuya naturaleza me resulta imposible resumir. El agua es el mar, el manantial, los charcos que deja la lluvia después de una tormenta. En definitiva, es la vida: la agitación y el sosiego. En un jardín, el agua sorprende y maravilla. Con una brisa ligera su superficie se estremece como la piel tras ser acariciada, y la luz, fragmentada en miles de destellos, baila al ritmo de las pequeñas olas. El agua del jardín, variable, fluida e inmaterial, incita a la evasión, al viaje. La mirada se paraliza, el espíritu se deja llevar por los sueños, la contemplación y la meditación. Esta obra también constituye una historia de reencuentros con hombres y mujeres apasionados que me han llevado de la mano y me han mostrado su mundo de plantas, flores y agua. Espero haber arrojado un poco del brillo de sus miradas en estas páginas. Deseo que tengan un buen viaje.
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      Nenúfares. © Beatrice Cassar/ Fotolia

    

  


  
    El agua en el jardín


    Diseñar el proyecto


    Si sueña con despertarse por las mañanas con el canto melodioso de chorros de agua, no cabe duda de que desea tener un estanque acuático. Pero ¿por dónde debe comenzar? Colóquese en su jardín y obsérvelo todo: la fachada de la casa, el muro de recinto, el camino de acceso, etc. Deténgase en las formas, tenga en cuenta las inclinaciones del terreno, considere las superficies. Traslade todos estos datos a un plano, sin olvidar una indicación de la situación de los árboles, los matorrales o cualquier otro elemento que desee incorporar a la escena: acaba de realizar la exploración topográfica de su jardín, muy útil la ejecución de su proyecto.
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      Loto rosa. © Gautier Willaume/ Fotolia

    


    ALIMENTAR SU REFLEXIÓN


    La realización de un estanque modifica considerablemente el paisaje. La fase de diseño, cuando el proyecto apenas se encuentra en ciernes, es tan satisfactoria como la propia realización. No intente zafarse de esta importante etapa: su proyecto será más exitoso cuanto más examine todos los aspectos antes de ponerse manos a la obra.


    Clasifique sus exigencias por orden de prioridad, baraje las diferentes posibilidades. Si el jardín no está arreglado, el plano de agua podría ser el punto de partida de un proyecto mucho más amplio. La creación de un estanque es una empresa costosa. Si su presupuesto no se encuentra a la altura del proyecto, realice las obras de forma progresiva a lo largo del tiempo: los estanques pequeños se convierten enseguida en algo frustrante para el nuevo jardinero, ya que en un espacio limitado no se puede descubrir todo el conjunto de la flora acuática y, en consecuencia, las modificaciones posteriores darán lugar a situaciones complicadas.


    EL ESTILO


    Un jardín es mucho más que la suma de los elementos que lo constituyen. La atmósfera que desprende nace de la armonía con la que todos los ingredientes modelan el decorado. Así pues, elija una idea sólida que sirva de hilo conductor al proyecto.


    Considere el marco que acogerá la escena de agua, la disposición del jardín y el estilo de la casa. El estanque deberá fundirse de forma armoniosa en el espacio circundante. Elija con esmero la vegetación acuática. La flora, además de ser un complemento, potencia el estilo y completa la arquitectura del estanque. Escoja, de entre la multitud de formas y colores de las plantas, las que mejor conjuguen con su escena de agua. El porte sofisticado del papiro y los tallos retorcidos de la Equisetum spiralis contrastan con las líneas depuradas de un estanque geométrico: la corola frágil de la Butomus umbellatus o las inflorescencias «en forma de puro» de las espadañas aportarán un toque bucólico. Juegue con los tonos y las épocas de floración de cada especie a fin de obtener un estanque florido durante el mayor tiempo posible.


    Asimismo, deberá tener en cuenta sus gustos, sus deseos, su manera de disfrutar del jardín: un lugar que vaya con su personalidad será un lugar que podrá hacer suyo fácilmente, al que le dedicará sus horas de ocio y descanso.
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      Cualquier proyecto necesita un análisis del medio ambiente (casa, muros, camino de acceso...) antes de empezar las obras: el plano de agua podría ser el punto de partida de un proyecto más amplio. © E. Lasagni
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      Enfrente de la casa, nada mejor que un estanque para dar a su jardín un aspecto bucólico (Miroirs d’eau Aqualife, Bélgica).

    


    EL EMPLAZAMIENTO


    El emplazamiento del estanque es determinante. Si se sitúa cerca de la casa, la masa de agua silenciosa dejará constancia en cada época de su presencia, incluso en las habitaciones. El estanque se convertirá en un verdadero hogar y en un lugar de descanso para toda la familia, una conexión sutil entre el jardín y la casa. Además, si presta atención diariamente al estanque, podrá sentir mejor las intervenciones que este requiere. Elija un lugar soleado, que se beneficie de entre cuatro y seis horas de sol al día. El agua demasiado fría complica la aclimatación de los peces y el desarrollo de las plantas acuáticas. Evite la zona norte del jardín, que suele ser la menos soleada. Por el contrario, el exceso de sol perturbará el equilibrio del jardín, causando una evaporación demasiado intensa del agua y la proliferación de algas. La proximidad de árboles de gran tamaño también podría resultar molesta: si el follaje aporta una sombra refrescante en verano, las hojas caerán en otoño, ensuciando de este modo el estanque. Se desaconseja la presencia de coníferas, ya que sus agujas resinosas aportan acidez al agua. Evite un esfuerzo extraordinario y la posible contaminación del agua colocando una red que recubra la superficie del estanque desde finales de verano.


    Al observar la topografía del terreno, podrá encontrar fácilmente el emplazamiento «natural» del estanque. Las pendientes le permitirán colocar un arroyo o una cascada y con los relieves obtendrá un estanque más melancólico. No obstante, deberá evitar que el estanque se encuentre en medio de la trayectoria del cauce de las aguas pluviales, que suelen ir cargadas de pesticidas. Con el fin de simplificar el mantenimiento, prepare un acceso fácil a las orillas, sin dejar de lado la seguridad, ya que el agua ejerce una atracción irresistible y a menudo peligrosa para los niños.


    
      Pruebas sobre papel y sobre el terreno


      Cuando haya determinado la forma y las dimensiones de su futuro estanque, proyéctelo sobre papel respetando la escala utilizada para la exploración topográfica del jardín y recórtelo.


      Al trasladar este «estanque» sobre el «plano», podrá estudiar cada posibilidad y determinar la mejor ubicación.


      Para diseñar en el suelo la forma del estanque a tamaño natural, utilice una manguera de riego que puede disponer a su antojo.


      Con pintura, serrín y cal podrá marcar los límites definitivos.
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      Considere el marco que acogerá la escena de agua, la disposición del jardín, el estilo de la casa, etc. © Philippe Rémond
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    LAS DIMENSIONES


    Evidentemente, el tamaño del estanque está limitado por el espacio disponible. Cuando las condiciones lo permitan, intente inclinarse más por las dimensiones grandes que por las pequeñas: los estanques poco profundos se hielan en invierno y se secan en verano si no se les añade agua continuamente. Además, cuando el espacio es reducido, el equilibrio biológico es frágil y el mantenimiento, más exigente. Si desea introducir peces, cuyo apetito por las larvas de los mosquitos le permitirá deshacerse de los insectos indeseados, asegúrese de que aquellos disponen de una profundidad suficiente. Para que puedan pasar el invierno sin ningún problema, la profundidad mínima estará comprendida entre 60 y 90 cm.


    
      Determinar la medida de la lona


      Una ecuación sencilla le permitirá definir las medidas necesarias de la lona para acondicionar el fondo de su estanque.


      Longitud de la lona = longitud máxima del estanque + 2 veces la profundidad máxima del estanque + 0,60 cm para cada borde. Anchura de la lona = anchura máxima del estanque + 2 veces la profundidad máxima del estanque + 0,60 cm para cada borde.
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